VikipeediA 

Mehinaku keel 


Mehinaku keel on Brasiilias Mato Grosso osariigis 
räägitav keel, mis kuulub aravaki keelkonda. Seda räägivad 
Xingü looduspargis elavad mehinakud. 

Mehinaku keeles on 13 konsonantfoneemi ja 10 
vokaalfoneemi (5 oraalset ja 5 nasaliseeritutjj 2 ^ 

Viited 

1. https://www.ethnologue.com/18/language/mmh/ 

2. https://phoible.org/inventories/view/1823 

Välislingid 


mehinaku keel 

Kõneldakse 

Brasiilias 

Piirkonnad 

Mato Grosso 

Kokku kõnelejaid 

230 ( 2006 )W 

Keelesugulus 

aravaki keeled 

Paresi-Xingu keeled 

mehinaku keel 

Keelekoodid 

ISO 639-1 

- 

ISO 639-2 

- 

ISO 639-3 

mmh 


■ https://glottolog.org/resource/languoid/id/mehil240 
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